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MORACÉES NOUVELLES DE LA GUYANE FRANÇAISE, 


PAR M. RAYMOND BENOïIST. 


Aliteria ven. nov. 


Flores dioici : o^ in spicis lenuibus densis disposili, © capitati. 
Flores o" inler bracleas cucullatas affixi; perianthium quadripar- 
lilum, segmentis ovalis inibricalis; slamina 4, filamenlis in ala- 
baslro ereclis; aniherae inferne parum diserelae; ovarii rudimen- 
ium nullum. Flores Q : perianthinm ovarium includens, apice perfo- 
ralum; ovarium superum in perianlhio inclusum; slylus brevis, 
sliymalis rami exserli breves, salis crassi; ovulum ab apice ovarii 
pendulum. Fruclus ovoideus perianthio aucto tenuiler carnosulo 
inclusus; perianthium membranaceum. Semen conforme; albumen 
nullum; embryo recius, colyledonibus crasso-carnosis aequalibus, 
radicula brevissima supera. 

De Mtýptos eriminel; celte plante a été récoltée près du camp 
de la relégation de Saint-Jean-du-Maroni. 


Aliteria Sagoti R. Ben. nov. sp. 


Suffrulez ramis brunneis, deinde griseis, glabris. Foliorum 
pelioli brunnei glabri; limbus oblongus vel lanceolatus, ad basim 
aculus vel oblusus, ad apicem acuminalus, margine inlegro vel den- 
lato, rarius sinualo, costa nervos [alerales 8-9  uirinque gerente, 
pagina uiraque glabra; stipulae minulae caducae. Infloresceniiae 
axillares; [lores C^ spicali, spicis fasciculalis; bracteae obliquae 
apice subpellalae; perianihii lobi ovali, concavi, antherarum loculi 
ad basim parum divergentes. Flores © capitali, disereli; capilula 
peduneulala 1-2 ad axitlam foliorum inserta; perianthium ovarium 
includens, ad apicem foramine minuto perlusum ; ovarium ovulum 
unum «ab apice suspensum includens ; stylus subnullus, stigmata 
duo exserta. Fructus ovoidei, rubri, distincti. 

Guyane française : sans localité (Perrottet). — Acarouany, 
ramuli seeli lactescentes (Sagol, no 530). — Saint-Jean-du-Maroni 
(Benoist, ne 1.128). 
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Ficus maroniensis H. Ben. nov. sp. 


Rami juniores pilis griseo-fulvidis vesliti, deinde glabrescenles ; 
gemmae dense pilosae. Foliorum pelioli sicul rami juniores vestiti ; 
limbus lanceolatus, ad basim angustatus, obtusiusculus, ad apicem 
acuminalus, coslu nervos lalerales \1-1G utringne gerente, pagina 
superiore glabra, inferiore praeler costam sparse. pilosam glabra. 
Stipulae glabrae, brunnae, lanceolatae, acntae. Receplacula acillaria, 
gemina, brenissime pedunculata. Pedunculi pilis sparsis griseo- 
fulvidis vestiti, ad apicem involuerum lobis duobus connalis consli- 
lum gerentes. Receptacula subglobosa, minute puberula, orificio 
parum depresso, bracteolis occluso. Flores inler bracteolas oblongas 
aculas inserti, Q perianthium lrilobum, segmenlis oblongis obtusis, 
stylus lateralis, stigmata duo. o^ non visi. 

Pétiole long de 8-18 millimétres ; limbe long de 7-18 centimètres, 
large de 2,5-5 cenlimélres; stipules longues de 4-5 millimètres; 
pédoncules longs de 1-2 millimètres; réceplacles ayant un diamélre 
de 6 millimètres (au moment de l'épanouissement des fleurs). 

Guyane française : Saint-Jean-du-Maroni (Benoist, no 788). 


Ficus vulpina R. Ben. nov. sp. 


Arbor ramis junioribus rufo-pubescenlibus, pilis longioribus 
griseis intermixlis, deinde glabris, cortice griseo. Foliorum petioli 
sicul rami juniores veslili ; limbus oblongus vel oblongo-lanceolalus 
ad basim oblusus, ad apicem breviter acuminalns, costa nervos 
laterales 8-0 utrinque gerenle, pagina utraque praeler nervos glabra, 
neruis in [acie superiore pilis longis griseis ornalis, in facie infe- 
“iore pilis stralis fulvidis veslilis; stipulae longe triangutares dense 
rufo-pilosae. Hleceplacula. azillaria gemina, breviler pedunculalna : 
pedunenti dense rufo-villosi, ad apicem involucrum lobis duobus 
connalis constitulum gerenles; receplacula subglobosa, rufo-pilosa, 
orificio parum prominenie, subiriangulari, bracteolis parvis occluso. 
Flores inter braclcolas oblongas inserti, © perianthium trilobum, 
segmenlis ovalis oblusis ; fructus parvi subglosi. Flores © non visi. 

Péliole long de 15-35 millimètres; limbe long de 8-15 centi- 
mélres, large de 4-9 centimètres; stipules longues de 7-8 milli- 
mélres; pédonenles longs de 2-4 millimètres, réceptacles ayant 
un diamétre de 7-8 millimélres. 

Guyane francaise : Acarouany (Sagot, n9 524). 


